sankaram siva sankaram 


jyotir linga stuti 


saurastre somanatham ca, sri-saile mallikarjunam 
ujjain-yam maha-kalam, omkaram mamaleswaram 

paral-lyam vaidya-natham cha, dakin-yam bhima-sankaram 
setu-bhande tu rameswaram, nagesam daruka-vane 

varanas-yam tu viswe-sam, triyam-bakam gautame thate 
himalaye tu kedaram, ghris-nesam ca siva-laye 

e-tani jyotir-lingani, sayam pratah paten-narah 
sapta-janma-krtam papam, sma-rena vinas-yati 


Location of Jytoir-Linga Temples in India 

1) Somnath temple in Saurastra (Gujrat) 

2) Mallikarjun in Srisailam (AP) 

3) Mahakaleshwar in Ujjain (MP) 

4) Omkareshwar in Shivpuri/Mamaleswara (MP) 

5) Vaidyanath in Parali (Maharashtra) 

6) Bhimashankar in Dakini (Maharashtra) 

7) Rameshwaram in Setubandam (TN) 

8) Nageswar in Darukavanam (Maharashtra) 

9) Visweswar in Varanasi (UP) 

10) Tryambakeswar in Nasik (Maharashtra) 

1 1) Kedareswar in Kedarnath, Himalayas (UP) 

12) Ghrishneswar in Devasarovar (Maharashtra) 
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